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MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. 


Voorgesteld 3 maart 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeert dat 
veiligheid nauwelijks een rol speelde in de besluitvorming over de 
gaswinning in Groningen; 

verzoekt de regering om het gasgebouw en de concessie aan de NAM 
zodanig aan te passen, dat de ruimte voor de Minister om uit het oogpunt 
van de veiligheid vroegtijdig in te grijpen wordt vergroot, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Veldhoven 
Van Tongeren 
Agnes Mulder 
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